Approved For Release 2002/06/18 : CIA-RDP79-01143A0001 001 001 12-7 






o.f intali JtgHwm 

SiS^St©* 1 $£ Xtf 

of &(telltgg 


©flWW&HfJT 



m; 


25xi c m# 


(ORE 5 




md US 


lift fit 



25X1 A 



25X1A 


D/Pub 

Distribution? 

^AD/ORE 

D/No 

D/Pub 


rd 


CONFIDENTIAL 



Approved For Release 2002/06/j 


I-RDP79-01 1 43A0001 001 001 1 2-7 



